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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി7 - 24883 / 2014 / എം . സി. റ്റി . 


2015 ജനുവരി 12. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 12 - 2 -2015 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 12 - 2 -2015, 
3 മണി. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കാവശ്യമായ 
താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് 
മൽസര സ്വഭാവമുള്ള മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് നമ്പർ 187/ 2014 . 

ഇനവിവരം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് പാഴ്സൽഗുഡ്സ് 
( ലോഡിംഗ് അൺ ലോഡിംഗ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ). 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,580 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- " 790. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 2 - 2015 , 3 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദ ർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 29 - 1- 2015 - ന് മുൻപ് 


കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No. 07 /24883/2014 /MCT. 


12th January 2015 . 


Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for Government Medical College , Thiruvananthapuram . 
Tender should be superscribed , tender numbers and 
addressed to the Principal, Medical College, 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p. m . 

Tender No . — 187/2014 . 

Name of Item — Transportation of parcel goods 
( Loading and unloading of Oxygen Cylinders). 
Cost of tender form ( inclusive Sale Tax ) : 

Original — * 1,580 . 

Duplicate — 790 . 
Last date and time of sale of tender form — 11 -2-2015 , 
3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
12-2 - 2015 , 2.30 p . m . 

Opening date and time of tender — 12 -2 - 2015 , 3 p . m . 

Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 29 - 1 - 2015 . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in . 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits . 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8 . Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9 . Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10. Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


13. 


Tenders should bear the signature and full postal 
address of the tenderers and witnesses wherever 

necessary. 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15. Specifications of the items are given in the list. 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 

to the requirement in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm — 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and for free delivery at the department 
concerned . 


Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
For Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 


mmib M18 –29798 /2014 / 21.290. M1. 91. 2015 amoul 20. 

- തിരുവനന്തപുരം എസ്. എ . റ്റി . ആശു പത്രിയിലെ 
ഒബ്സ്റ്റടിക്സ് ആന്റ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിലേക്കായി 
ആ വശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധ ന ങ്ങൾ വിത രണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്ര വച്ച പരിമിത ദർ ഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
bol.0908 GDICB8 , 0102UMMO 1) 00 - 695 011 324 ) M 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (whereever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും 
189 /2014 - എയർ കണ്ടീഷണർ 2 ടൺ കപ്പാസിറ്റി - 4 എണ്ണം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില . 

അസ്സൽ - 630. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 9 - 2 - 2015, 3. 30 മണി. 


Tender form will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( - 50) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 4 - 2 - 2015 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


Specification 
Technical Specification in the favour of 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 10 - 2 -2015 , 2.30 മണി. 


| 1. Star rating : 3 star 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 10 - 2 - 2015 , 
3 മണി. 


2 . Cooling Capacity (KW /hr ) : above 6000KW /hr 


3. Compressor warranty : 5 years 
4. Control : Microprocessor controlled codeless 

remote 
5, Power Source ( V / Hz/ം ) : 230 /50 /1 
6 . Display : LED /LCD 


7 . Remote control distance : Min . 10 meters 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്ക 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപ്പത്രങ്ങളോമറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്ത 
തുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 4 - 2 - 2015 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു 
കിട്ടുന്നതുമല്ല . താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


8 . Warranty — 2 years 
Voltage Stabilizer 


1. Voltage Stabilizer Wall mount type with time delay , 

High & low voltage & Thermal overload protection . 


2 . Capacity : suitable 


3. Warranty : 2 years 


No. C8/ 29798/2014/ GMCT. 


20th January 2015. 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
performa are invited for the purchase of the following item 
required for the Professor & Head , Obstetrics and 
Gynaecology, SAT Hospital , Thiruvananthapuram . Tender 
should be superscribed with tender number and 
addressed to the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3.30 p . m . 

Tender No. and Name of item with Quantity 
189 / 2014 - Air Conditioners with 2 TR Capacity - 4 Nos. 
Cost of tender form ( inclusive of VAT): 

Original - " 630 . 
Duplicate — 315. 


4 . Input Voltage : 130 -300V 
5 . Output Voltage : 200 -240V 
6 . High Voltage Cut Off : 240 
7. Efficiency : > 95 % 
8 . Frequency : 50Hz 

The firm should quote the rate separately for any 
additional materials required other than standard materials 
supplied along with the air conditioners for installation . 
The firm should quote separate rate for the following 
items 


| Last date and time of sale of tender form - 9 - 2 - 2015 , 
3 . 30 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
10 -2 -2015, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender - 10 - 2-2015, 3 p. m . 


Sl. No . 

Item Description 
- 1 Supply of Copper Pipe with Superlon Insulation 

for Suction and Discharge 
Indoor-Outdoor connecting Cable per running 
meter beyond the standard length supplied with 

machine 
- 3 Supply of Drain pipe (PVC) per running meter 

beyond the standard length supplied with 

machine 
4 Supporting stand for outdoor unit charge per unit . 


TENDER SCHEDULE 


1. The period for which the rates to be in firm , 

One year. 


17 . Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 

may present at the time. 
18 . More details can be had from this office on 

working time. 


2 . The rates should be inclusive of all taxes , 

otherwise tender will be rejected without any 
notice and free delivery at the department 
concerned . 


Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
For Principal. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


4. Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in - 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers and witness wherever 

necessary . 
14. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders . 
15 . Specifications of the items are given in the list. 
16. Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specifications confirms 
to the requirements in the tender notification . 


നമ്പർ സി2 -4412 /2014/ ഡി. സി. റ്റി . 

2015 ജനവരി 17 . 
- തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2014 - 15 വർഷം സെൻട്രൽ ലൈബറിയിൽ ബുക്കു കൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സര 
സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 22/ 2014. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - 1,100. 

പകർപ്പ് - 550. 
ദർഘാസ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 2 - 2015 , 2 മണി ആണ്. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 13 - 2- 2015 - ന് 
3. 30 മണിക്ക് ദർഘാസ് നൽകി യ വ രു ടെ യോ , അവരുടെ 
അംഗീക്യത പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്ര ഹി ക്കു ന്ന വർ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം, 
പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ടതും 
നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ് . ടെണ്ടർ 

ഫോറ ത്തി നാ യുള്ള അ പേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം മുക ളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത 
വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ 
നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാ 
വുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 12 - 2 - 2015 - ന് 
3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
- ചെക്കുകളോ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റെയും വില 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് 
ഫോറം വേണ മെ ന്നു ള്ള വർ ദ ർ ഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം - 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി 
മണിയോർഡർമുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ 
ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതി 2 - 2 - 2015, 3 മണിവരെ 
ആയിരിക്കും. 


No. C2/ 4412 /2014 /DCT. 

17th January 2015. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the purchase of Books for Central Library , 
Government Dental College, Thiruvananthapuram for the 
year 2014 - 15 as detailed below . The envelopes containing 
the tender should bear the superscription “ Tender 
No. 22 / 2014 for the supply of Books” and should be 
addressed to “ The Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram , Pin - 695 011 , 


Tender No . — 22 /2014 . 
Cost of tender form : 

Original — 1, 100 . 

Duplicate — 550 . 
Last date of receipt of tenders will be 13 - 2- 2015 , 
2 p . m . Late tenders will not be accepted . The tenders will 
be opened at 3 .30 p . m . on 13 - 2 -2015 in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives, 
who may be present and at that time. 

Intending tenderers may on application 
to The Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram - 11, Pin -695 011, obtain requisite 
tender forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender form should be accompanied 
by a cash remittance shown above, which is the price 
fixed for a form and which is not refundable , at any 
circumstances. The tender forms are not transferable. Sale 
of tender forms will be closed at 3 p . m . on 
12 - 2 - 2015 Cheques, postage stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of forms, nor will the forms be 
sent by VPP . Duplicate tender forms, if required , will be 
issued by a cash remittance shown above, per copy . 
Tender forms will be sent, if required , by post on 
payment of an additional amount of 50 as postage 
charge in the form of Money Order. Last date of receipt 
of Money Order is 2 - 2- 2015 at 3 p . m . 


“ PRINCIPAL , GOVERNMENT DENTAL COLLEGE , 

THIRUVANANTHAPURAM ” 
8. Advance payment conditions will not be considered . 
9. Tender forms are neither transferable nor the cost 

refundable under any circumstances . 
10 . Soft copy of tender rate and specification in 

Microsoft Excel should be furnished along with 

original tender in the following format. 
Sl. No. Item Specification Unit Rate 
11. Tenders with insufficient EMD will not be 

considered for selection . 
12 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
13. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription are liable to be rejected . 
14 . Distributor/ supplier should produce authorization 

from the manufacturer in their official stationary. 
15. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification and tender 
schedule. 


SCHEDULE 


1. Superscription Tender No. 22 /2014 for purchase of 

books in Central Library. 
2. Tender form can be had from Principal, 

Government Dental College , Thiruvananthapuram - 11, 

Pin -695 011. 
3. To whom tenders are to be sent - Principal, 

Government Dental College Thiruvananthapuram -11 
Pin -695 011. 


4 . The date up to which the rates to be infirm — One 

year from the date of submission of tender. 
5 . The rate should be inclusive of S . T . and other 

taxes, duties , levies, insurance, freight charges 
packing and forwarding charges etc . and free 

delivery at concerned Department/Section / Office . 
6 . Tenders to be submitted in details with illustrated 

pamphlet (Wherever necessary ) neatly typed , written 

manuscripts should be avoided as far as possible. 
7. All offers to the tender should be accompanied with 

the formal agreement executed in ` 100 Kerala Stamp 
Paper together with the required sum of Earnest 
Money Deposit (One percent of the total cost of 
articles strictly tendered which can be remitted by 
way of Crossed Demand Draft only favouring the 
following.) 


16 . If complaints are reported the supplier should take 

back the item at their cost and risk . 
17. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
18. The rate should be quoted in Indian currency and 

payment will be made only in Indian currency. 
19 . Price should be quoted as per the publication of the 

latest catalogue . 
20 . Conversion rate of foreign currency will be issued as 

per GOC on date of invoice/ supply . 
21. The only jurisdiction of any dispute regarding the 

purchase will be at Thiruvananthapuram . 
22. The photocopies of the documents produced along 

with tender should be attested by a Gazetted Officer. 
23. If the date scheduled for opening of tender is 

declared as holiday, tenders will be opened on the 

next working day at the same time, same place . 
24 . Tenders should bear the signature /seal and full 

Postal address, Fax No., Telephone No. and Mobile 

Phone No. of the tenderer wherever necessary. 
25 . Tenders will be opened in the presence of such of 

the tenderer or their authorized representatives who 
may be present at time and they should have valid 

autherisation letter . 
Govt. Dental College, 

(Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

For Principal. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


“ നമ്പർ സി2- 4411/ 2014 / ഡി. സി . റ്റി. 2015 ജനുവരി 17 . 

തിരു വ ന ന്ത പുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 
2014 - 15 വർഷം സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിൽ ജേർണലുകൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മത്സര 
സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ- 21 /2014. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 1,100. 
- പകർപ്പ് - 550. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പ ന യുടെ അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും-- 12- 2 - 2015, 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
13 - 2- 2015, 2 മണി. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീക 
രിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 13 - 2- 2015, 3.30 മണിക്ക് ദർഘാസ് 
നൽകി യ വ രു ടെ യോ അ വരുടെ അംഗീ ക്യത് 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്ര ഹി ക്കു ന്ന വർ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ്ദന്തൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം 
പിൻ - 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും 
നിശ്ചിത ടെണ്ടർ ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ് . ടെണ്ടർ 
ഫോറ ത്തി നാ യുള്ള അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം മുക ളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത 
വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ 
നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെ 
ടാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 12 - 2- 2015, 
3 മണിവരെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
ചെക്കുകളോ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റെയും വില 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് 
ഫോറം വേണ മെ ന്നു ള്ള വർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയോടൊപ്പം - 50 അധികം പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി 
മണിയോർഡർമുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ 
ലഭി ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 2 - 2 - 2015, 3 മണിവരെ 
ആയിരിക്കും. 


Tender No . - 21/2014. 
Cost of tender form : 

Original - 1 ,100. 

Duplicate = 550. 
Last date and time of sale of tender form - 12 -2 - 2015, 
3 p . m . 

Last date of receipt of tenders will be 13 -2 - 2015 , 
2 p . m . Late tenders will not be accepted . The tenders will 
be opened at 3 .30 p .m . on 13 - 2 - 2015 in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives 
who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application 
to The Principal, Government Dental College , 
Thiruvananthapuram Pin -695 011, obtain requisite tender 
forms on which tenders should be submitted . Application 
for the tender form should be accompanied by a cash 
remittance shown above , which is the price fixed for a 
form and which is not refundable , at any circumstances . 
The tender forms are not transferable . Sale of tender 
forms will be closed at 3 p . m . on 12 - 2 -2015 . Cheques , 
postage stamps etc . will not be accepted towards the cost 
of forms, nor will the forms be sent by VPP. Duplicate 
tender forms, if required , will be issued by a cash 
remittance shown above , per copy . Tender forms will be 
sent, if required , by post on payment of an additional 
amount of ` 50 as postage charge in the form of Money 
Order. Last date of receipt of Money Order is 2 - 2 -2015 at 
3 p . m . 

SCHEDULE 
- 1. Superscription : Tender No . 21 / 2014 for purchase of 

journals in Central Library. 
| 2. Tender form can be had from Principal , 

Government Dental College , Thiruvananthapuram 

Pin - 695 011. 
3. To whom tenders are to be sent - Principal , 

Government Dental College , Thiruvananthapuram 
Pin - 695 011 . 


No. C2/ 4411 / 2014/DCT. 


17th January 2015. 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the purchase of Journals for Central Library, 
Government Dental College , Thiruvananthapuram for the 
year 2014 -15 as detailed below . The envelopes containing 
the tender should bear the superscription “ Tender 
No. 21/2014 for the supply of Journals” and should be 
addressed to “ The Principal, Government Dental College, 
Thiruvananthapuram Pin -695 011 . 


4. The date up to which the rates to be infirm - One 

year from the date of submission of tender . 
5. The rate should be inclusive of S . T . and other 

taxes, duties, levies, insurance , freight charges 
packing and forwarding charges etc . and free 

delivery at concerned Department/Section /Office . 
6 . Tenders to be submitted in details with illustrated 

pamphlet (Wherever necessary ) neatly typed , written 

manuscripts should be avoided as far as possible . 
7 . All offers to the tender should be accompanied with 

the formal agreement executed in 100 Kerala Stamp 
Paper together with the required sum of Earnest 
Money Deposit (One percent of the total cost of 
articles strictly tendered which can be remitted by 
way of Crossed Demand Draft only favouring the 
following.) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


[ നമ്പർ 57 / 2014] 


" PRINCIPAL , GOVERNMENT DENTAL COLLEGE , 

| THIRUVANANTHAPURAM 
8. Advance payment conditions will not be considered . 
9. Tender forms are neither transferable nor the cost 

refundable under any circumstances . 
10 . Soft copy of tender rate and specification in 

Microsoft Excel should be furnished along with 

original tender in the following format. 
Sl. No . Item Specification Unit Rate 
11. Tenders with insufficient EMD will not be 

considered for selection . 
12 . Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
13. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription are liable to be rejected . 
14 . Distributor/supplier should produce authorization 

from the manufacturer in their official stationary . 
15. Negotiation will be made only with the firm offering 

lowest price whose specification conforms to the 
requirements in the tender notification and tender 

schedule . 
16 . If complaints are reported the supplier should take 

back the item at their cost and risk . 
17. The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
| 18. The rate should be quoted in Indian currency and 

payment will be made only in Indian currency . 
19. Price should be quoted as per the publication of the 

| latest catalogue . 
20. Conversion rate of foreign currency will be issued as 

per GOC on date of invoice /supply . 
21. The only jurisdiction of any dispute regarding the 

purchase will be at Thiruvananthapuram . 
22. The photocopies of the documents produced along 

with tender should be attested by a Gazetted Officer. 
23. If the date scheduled for opening of tender is 

declared as a holiday , tenders will be opened on the 

next working day at the same time, same place . 
24 . Tenders should bear the signature /seal and full 

Postal address , Fax No., Telephone No . and Mobile 

Phone No. of the tenderer wherever necessary . 
25 . Tenders will be opened in the presence of such of 

the tenderer or their authorized representatives who 
may be present at that time and they should have 
valid autherisation letter. 


-- നമ്പർ സി4- 15786 /2014/ ജി. റ്റി. ഡി . എം . സി . എ . 2015 ജനുവരി 5, 

ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് റ്റി. ഡി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശു പത്രിയി ലേക്ക് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ബി - ടൈപ്പ് 
(1.6 m ) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 6, 00 ,000. 

ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് കവറിന് പുറത്ത് 
- ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വ രം , നിശ്ചിത ദിവസം എന്നിവ 
രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് റ്റി. ഡി. മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, വണ്ടാനം, ആലപ്പുഴ- 688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 23 - 2 - 2015, 
3 മണിവരെ. 24 - 2 -2015, 11 മണിക്ക് ദർഘാസ് തുറക്കുന്നതായിരി 
ക്കും . ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്നവരോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന 
പ്രതിനിധിയോ ഈ അവസരത്തിൽ സന്നിഹിതരാകാവുന്നതാണ്. 
വൈകികിട്ടുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 10 മണി 
മുതൽ 4 മണി വരെ 1,260 കോളേജ് ഓഫീസിൽ ഒടുക്കി 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ - 630 അധിക 
മായി ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വിൽപ്പന 23-2- 2015 ഉച്ചയ്ക്ക് 
12 മണിവരെ മാത്രമായിരിക്കും. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, എന്നിവ 
ദർ ഘാ സിന്റെ വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വർ 
ദർഘാസിന്റെ വിലയോടൊപ്പം - 50 കൂടിചേർത്ത് മണി 
ഓർഡർ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതിന് അവസാന ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്കു 
മുമ്പ് ലഭിക്കുന്ന മണിഓർഡറുകൾമാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
വില തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല . ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടില്ല . സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോ 
ടൊപ്പം ലഭി ക്കു ന്നതാ ണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ 
100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന 
ആകെ വിലയുടെ 1 % വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റോ, സ്ഥിര നിക്ഷേപ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ട താ ണ്. 
സ മ്മ ത പത്രവും നിര ത ദ വ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

[ No. 57/ 2014] 


No. C4/15786/ 2014/ GTDMCA . | 5th January 2015. 

Sealed tenders are invited for the supply of Oxygen 
Cylinder B type (1 .6m ) for Medical College Hospital , 
Alappuzha . 

Approximate Cost — 6,00 ,000 . 

The envelopes containing the tender should bear the 
superscription " Tender No. & due date and should be 
addressed to The Principal, Govt. T. D . Medical College , 
Alappuzha " . 

Last date and time of receipt of tender will be 
23 -2 - 2015 at 3 p . m . Late tender will not be accepted . The 
tender will be opened at 11 a.m . on 24 - 2 - 2015 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at the time. 


Govt. Dental College , 
Thiruvananthapuram . 


| ( Sd.) 
For Principal. 


No. G5/3523 / 2014/ MCH . 


31st December 2014. 


Competitive tenders are invited in sealed covers 
superscring tender No . 65 - 3523/ 14 /MCH for supply of 
following item for the use of Medical College Hospital is 
as detailed below . 


Name of Item with Quantity - Automatic Scrubber 
cum Drier — 3 Nos . (List attached .) 


Intending tenderers may obtain the tender form from 
the undersigned on all working days from 10 a . m to 
4 . p . m . on a cash remittance of 1, 260 which is the 
price fixed for a form and which is not refundable under 
any circumstances. The tender forms are not transferable . 
Sale of tender forms will be closed at 12 noon on 23 -2 
2015 . Cheques, postage stamps etc ., will not be accepted 
towards the cost of forms, nor will the forms be sent for 
V . P .P . Tender forms will be supplied to the firm by 
registered post subject to a cash payment of 50 in 
addition as postage charges . Money order will be 
accepted only if received within 10 clear working days 
prior to due date for submitted tender. Duplicate tender 
forms, if required will be issued of 630 per copy. 
Further details can be had from the college office during 
working time. Tender should be accompanied by an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth “ 100 
and EMD 1 % of the total cost of the items tendered . 
Tenders without EMD will be rejected . 


Cost of tender form : 


Original - 


1,000 + Tax 14 .5 %. 


Duplicate = 500 + Tax 14.5 %. 


Closing date and time of sale of tender form 
20-2 -2015 , 3 p . m . 


Last date and time of receipt of tender 
27-2- 2015, 11 a. m . 

Opening date and time of tender - 27 - 2 - 2015 , 
12 Noon . 


Govt. T. D . Medical College , 
Alappuzha -688 005. 


( Sd.) 
Principal. 


Date up to which rates are to be firm — 31 -5 - 2015 . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ജി5/ 3523 / 2014 / MCH. 


2014 ഡിസംബർ 31. 


- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ആവശ്യ 
ത്തിന് ഉദ്ദേശം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന മൂന്ന് 
ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ക്രബ്ബർ കം ഡയർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
ദർഘാസ് നമ്പർ ജി5 - 3523 /14 / മെ. കോ . ആ . എന്ന തലക്കെട്ടോടു 
കൂടിയ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാ ന ത്തിലുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Tender should be addressed to Superintendent, 
- Medical College Hospital, Thrissur. 

Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 100 . 

The undersigned reserves the right to accept/ reject/ 
postponed any tender without assigning any reasons . 
Further details if any, required can be had from this office 
during office hours in working days. 

SPECIFICATIONS 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (വിൽപ്പന നികുതിയടക്കം): 


അസ്സൽ - 1, 000 + 14.5 % നികുതി 

പകർപ്പ് 500 + 14.5 % നികുതി 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 20- 2 - 2015 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സമർപ്പി ക്കേണ്ട അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 27 - 2 - 2015, 11 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 27-2 -2015 , 
12 മണി. 


- Scrubber Drier ( Walk -behind ) 
The system should be Walk -behind scrubber drier 
- with traction drive . 
• The system should have roller brush system with 

pre sweep function 
• Brush exchange of the machine should be done 

easily and without any tools . 
• The water flow should be controlled manually or 

automatically. 
• The system should have facility for automatic float 

closure, if dirt water tank is full. 


ദർഘാസ് ഫോറം സമർപ്പിക്കേണ്ട മേൽവിലാസം - 
സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, തൃശ്ശൂർ. 
- ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുകയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായി സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
- 100 - ന്റെ വില യുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാരംഭ ഉടമ്പടി 
വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ 
അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൽ പ്രവൃത്തിസമയങ്ങ 
ളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. കാരണം കാണിക്കാതെ 
ദർഘാസ് നീക്കിവെയ്ക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള 
അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


• Squeegee should be exchanged without any tools. 
• Scrubber should have a non corrosive body. 
• Spares and consumables should be readily available . 
• The rates of the consumables are to be freezed 

atleast for a period of five years. 


Technical data 


Brush working width (mm ) 450 
Vacuum working width (mm ) 850 
Fresh /waste water tank (1 ) Maximum 40 /40 
Max . area performance (m²/h ) 1800 
Brush speed (rpm) . 

600 -1200 . 
Brush contact pressure ( g /cm2) 140 -190 
Frequency (Hz) 

50-60 
Voltage (V ) 

100 -240 
Power rating ( W ) 

max . 1800 
Weight (kg) 

Should be 

maneuverable (Z100 kg) 
Dimensions (LxWx H ) ( mm) Approximately 256x621 

x 1142 
Battery voltage (V ) 
Battery capacity ( Ah ) 

105 
* A small variation on dimension which does not 
affect the intended purpose shall also be considered 
( Allowable tolerance admissible ). 


വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾമറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചി രിക്കു ന്ന തു പകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അംഗീ ക ത (പതി നി ധി യു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

മേലെഴുത്ത് - ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്6 /359/2015/ എംസിസി 
പോർട്ടബിൾ അൾട്രാ സോണോഗ്രാം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 
ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 15,00,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 2,415. 

തപാൽ വഴി 2, 465. 
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ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 12 -2- 2015, 3.30 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോം നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 19 - 2 -2015, 3.30 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 20 - 2 - 2015 , 11 മണി. 


Medical College Hospital, 
Thrissur. 


(Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 20 - 2- 2015, 
11. 30 മണി. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31- 3 - 2015. 


(1 ) 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതി 
നു മു ള്ള മേൽ വിലാസം - പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്. 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


2. ആവ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ്ക്ക് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ എസ്6 / 359 / 2015 / എം . സി . സി . 

2015 ജനുവരി 7. 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എം . സി. എച്ച്. 
കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് പോർട്ടബിൾ അൾട്രാ സോണോഗ്രാം 
വിത രണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ: 0495 - 2350212 ). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദ ർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 


4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞെഞ്ഞടുപ്പിന് ഇ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 


| No. S6/359 /2015/ MCC. 

7th January 2015. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Portable Ultra Sonogram to the 
MCH Casualty to Government Medical College , 
Kozhikode. 


3. Warranty - Minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC — Minimum 5 years, AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made. 


(2 ) 


Tender forms and details can be had from the Office 
of the Principal, Government Medical College , Calicut 
during working hours (Phone — 0495 - 2350212 ). Tender 
should be superscribed with tender number as specified 
below . The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth - 100 
(Rupees One hundred only ) and E M D @ 1 % of 
quoted price . Stamp Paper will be supplied to the firm 
outside Kerala on request along with the remittance of 
150 (Rupees One hundred and fifty only ) 
( 100 towards the cost of Stamp Paper and 50 as 
incidental charge) by Money Order in favour of Principal, 
Govt. Medical College, Calicut. Specimen copy of the 
agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading , unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable . Cheque, Draft , Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 

Belated tenders will not be accepted . 

Superscription — Tender No . S6 /359 /2015 /MCC — For 
the supply of Portable Ultra Sonogram to the MCH 
Casualty, Medical College, Kozhikode. 

Estimated cost - 15, 00, 000 . 
Cost of tender form — 2,415. 

By post - 2 , 465 . 
Last date and sale of tender form by post 
12 - 2 - 2015, 3. 30 p . m . 

Last date and time of sale of tender form 
19-2-2015, 3. 30 p. m . 

Date and time for receipt of tender - 20 - 2 - 2015 , 
11 a . m . 

- Date and time for opening of tender - 20 - 2 - 2015 , 
11. 30 a. m . 

Date up to which rates are to be firm — 31-3 -2015 . 


നമ്പർ എസ്6 / 562 / 2015 / എം . സി . സി . 2015 ജനുവരി 9. 

കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫാർമസി 
കോളേജിലേക്ക് ബെഞ്ച് ടോപ്പ് ഹോമോജെനൈസർ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാധി 
ഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ: 0495 - 2350212 ). 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴി ക്കോട് എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മത പത്രത്തിന്റെ മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപ്രതം, 
മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾമറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
വില നൽകി വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ 
സൂചിപ്പിച്ചി രി ക്കു ന്ന തു പ്രകാരം ദർഘാ സു കാ ര ന്റെ യോ 
അം ഗീ ക ത പതി നി ധി യു ടെ യോ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

മേലെഴുത്ത്- ദർഘാസ് നമ്പർ എസ6/ 562/ 2015 / എംസിസി 
ബെഞ്ച് ടോപ്പ് ഹോമോജെനെസർ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക 2,00 ,000 . 


Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal , Government Medical College , 
Kozhikode, Kerala, India Pin -673 602 . 


SPECIAL CONDITIONS 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 420. 

-- തപാൽ വഴി - 470. 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും- 12 - 2- 2015, 3.30 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും -- 19 - 2 - 2015 , 3. 30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 20 - 2 - 2015 , 11 മണി. 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 


2. The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 20 - 2- 2015 , 
11. 30 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31 - 3 - 2015. 


- Superscription _ Tender No. S6/562/ 2015/ MCC - For 
the supply of Benchtop Homogenizer to the Pharmacy 
College, Government Medical College, Kozhikode. 

Estimated cost - 20,00,000 . 
EMD1 % 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതി 
നു മുള്ള മേൽ വിലാസം - പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺ മെ ന്റ് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8. 


നിബന്ധനകൾ 


1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം (തനത്) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവ ശ്യ പ്പെടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ്ക്ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
4. വാ ർ ഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) 
നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 

ഈ നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


- Cost of tender form - 420. 

- By post _ 1 470. 
Last date and time of sale of tender form by post 
| 12 - 2 - 2015 , 3.30 p . m . 

Last date and time of sale of tender form 
19-2 -2015 , 3.30 p . m . - 

| Date and time for receipt of tender - 20 - 2 - 2015 , 
| 11 a. m . 

Date and time for opening of tender - 20 - 2 - 2015 , 
11 . 30 a . m . 

Date up to which rates are to be firm — 31-3 - 2015 . 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal, Government Medical College , 
Kozhikode, Kerala , India, Pin -673 602 . 


SPECIAL CONDITIONS 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his 

- own cost, if requested. 
3. Warranty -- Minimum 2 years. 
4. AMC and CMC — Minimum 5 years . AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made . 


Office of the Government 

Medical College , 
Kozhikode - 8 . 


( Sd.) 
Principal. 


No. S6/562 /2015/ MCC . 

9th January 2015. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
forms are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Benchtop Homogenizer to the 
department of College of Pharmaceutical Sciences , 
Government Medical College , Kozhikode . 

Tender forms and details of tender can be had from 
the Office of the Principal, Government Medical College, 
Kozhikode during working hours ( Phone - 0495 - 2350212 ). 
Tender should be superscribed with tender number as 
specified below . The tender should be submitted along 
with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
- 100 ( Rupees One hundred only ) and E M D @ 1 % 
of quoted price. Stamp Paper will be supplied to the firm 
outside Kerala on request along with the remittance of 
. 150 (Rupees One hundred and fifty only ) 
( 100 towards the cost of Stamp Paper and " 50 as 
incidental charge ) by Money Order taken in favour of 
Principal, Govt. Medical College , Kozhikode. Specimen copy 
of the agreement is annexed with the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only . All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance , loading, unloading , erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice . 
Tender form is not transferable . Cheque, Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. Belated tenders will not be 
accepted. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- നമ്പർ എസ്3 /17127 /2014 /എച്ച്. ഡി.എസ്. 2015 ജനുവരി 8. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പറ യു ന്ന വ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ( ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനും നിബന്ധനകളും 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്). 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
- എസ്3/ 17127/2014/എച്ച്. ഡി .എസ്. എന്ന്കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടറിന്റെ വില ടാക് സ് അടക്കം - 1,374 + 50 
( പോസ്റ്റേജ് ചാർജ്ജ്). 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 18 - 2 - 2015, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
19 - 2 - 2015 , 5 cm . 

osmd 0009m 09001020 WOO010 — 20 - 2 - 2015 
230V 12 cm . 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
COCINOM M00131- 5 - 2015 . 

- ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
09 , 200 leiomo - Malons , ODW1OO OB CAIG3X 
Bro Co201401, CATSICOGOŠ . 


No. S3/ 17127 /2014 /HDS . 

8th January 2015. 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Govt. Medical 
College Hospital, Kozhikode. 

Superscription tender number should be specifically 
noted as - S3/17127 / 2014 /HDS . 

Price of tender form (in duplicate) ST cash only / 
Money order — 1,374 + · 50 (Postage charge ). 

Date and time of close of sale of tender form 
18 - 2- 2015 at 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender form — 19 -2 - 2015 , 
5 p . m . 

Date and time for opening of tender — 20 - 2 - 2015 at 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firm — 31-5 - 2015 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode - 8 . 

LIST OF ITEMS 
1. Front covering leadless apron — 8 Nos . 
2 . Front and back covering leadless apron — 4 Nos . 
3. Thyroid guard — 8 Nos. 
4. Visor — 1 No. 

( Technical Specification and terms & Conditions of 
supply available with tender form ). 
Govt. Medical College Hospital, 

(Sd .) 
Kozhikode. 

Superintendent. 


